KOMANDOR 
FRANCISZEK 


DABROWSK 


b. zastępca dowódcy obrony Westerplatte w 1939 r., odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz 


innymi odznaczeniami wojskowymi 


przeżywszy lat 58, po długotrwałej ciężkiej chorobie, zmarł 
dnia 24 kwietnia 1962 r. 


Pogrzeb odbędzie się w dniu 26 kwietnia 1962 roku o godzinie 16. 

Kondukt pogrzebowy wyruszy spod siedziby Zarządu Okręgu ZBOWiD 

przy ul. Wielopole i przejdzie ulicami: Wielopole, Blich, Kopernika, 

Strzelecką, Lubicz, Rakowicką na cmentarz rakowicki, gdzie Zmarły 

zostanie pochowany w Alei Zasłużonych, o czym zawiadamia 
pogrążona w smutku 

Rodzina. 
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